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प्राधिकार से प्रकाशित 
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सं . 1577 ] 
No. 1577 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 29 , 2015 / श्रावण 7 , 1937 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 29, 2015/SHRAVANA 7 , 1937 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता , मामले विभाग) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जुलाई, 2015 
का. आ. 2056 (अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए 
गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 


स्थापित तिथि 


क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 
संख्या | संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


भारतीय 
मानक ( कों ) जो कि 
रद्द होने है , अगर 
है , की संख्या वर्ष 
__ और शीर्षक 


( 2 ) 


(3 ) 


( 5 ) 


1 


NA 


NA 


आई एस / आई एस ओ गाइड 73 : 2009 
जोखिम प्रबंधन - शब्दावली 


22 जुलाई 
2015 


3258 GI/ 2015 


( 1 ) 
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NA 


22 जुलाई 
___ 2015 


आईएस 875 (भाग 3) : 2015 भवनों 

22 जुलाई 

NA 
और संरचनाओं के लिए डिजाईन लोड । 

2015 
( भूकंप की अन्य ) - रीति संहिता भाग 3 
हवा भार (तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 5508 (भाग 10) : 2015 मछली | 

भाग 10) : 2015 मछली 22 जुलाई । आई एस 5508 
पकड़ने के गियर की मार्ग दर्शिका भाग 10 

( भाग 10) : 

2015 
सीअर गिलनेट (पहला पुनरीक्षण ) 

1972 
आईएस 5508 ( भाग11) : 2015 मछली 22 जुलाई । आई एस 5508 
पकड़ने के गियर की मार्ग दर्शिका भाग 11 | 

( भाग 11 ) : 
2015 

1972 
सिल्वर पौम्फ्रेट गिलनेट (पहला 
पुनरीक्षण ) 
आईएस 5508 ( भाग12) : 2015 मछली । 22 जुलाई । 
15 मळली | 22 जलाई । आई एस 5508 | 

( भाग 12) : 
पकड़ने के गियर की मार्ग दर्शिका भाग 12 2015 

1972 
सार्डिन गिलनेट (पहला पुनरीक्षण ) 


22 जुलाई 
2015 


22 जलाई 
2015 


NA 


NA 


NA 


NA 


आईएस 5508 ( भाग 25 ) : 2015 मछली | 22 जलाई 
पकड़ने के गियर की मार्ग दर्शिका भाग 25 

2015 
मैकरेल गिलनेट 
आईएस / आईएसओ 8573-6 : 2003 22 जुलाई 
संपीडित वायु भाग 6 गैसीय सदूषक अंश ___ 2015 
के परीक्षण की विधियाँ 
आईएस / आईएसओ8573-7 : 2003 22 जुलाई 
संपीडित वायु भाग 7 जीवक्षम सुक्ष्म 

2015 
जैविकीय सदूषक अंश के परीक्षण की 


NA 


NA 


विधियाँ 


22 जुलाई 
2015 


10 


NA 


आईएस 13200 : 2015/ आईएसओ 22 जुलाई | आईएस 13200 : 
4135 : 2001 एनिस्थिटिक एवं श्वसन 2015 

1993/ 
उपस्कर - शब्दकोष ( पहला पुनरीक्षण ) 

आईएसओ4135 : 

1979 
| आईएस / आईएसओ 13606-2 : 2008 22 जुलाई 

NA 
स्वास्थ्य सुचना विज्ञानं - इलेक्ट्रॉनिक 

2015 
स्वास्थ्य रिकॉर्ड संचार भाग 2 आघरूप 
इंटरचेंज विशिष्टि 
आईएस 14252 : 2015 वस्त्रादि - रेत 

_ रेत । 22 जलाई 

22 जुलाई | आई एस 14252 : | 
भरने के लिए उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन 

2015 

2003 (पहला 
( एच . डी . पी . ई.) / पोली प्रोपाइलीन 

पुनरीक्षण ) 
( पी . पी ) के बुने हुए बोरे - विशिष्टि ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 


22 जुलाई 


2015 
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12 


22 जुलाई 
2015 


आई एस 15236 : 

2004 


22 जुलाई 
2015 


13 


22 जुलाई 


आई एस 15236 : 

2004 


22 जुलाई 


2015 


2015 


14 


22 जुलाई 


22 जुलाई | आई एस 15635 
2015 

| ( भाग 2) : 2006 


2015 


15 


22 जुलाई 


NA 


NA 


| आईएस 15427 (भाग 1) : 2015 

आईएसओ 15236- 1 : 2005 इस्पात की 
रस्सी कन्वेयर बेल्ट भाग1 सामान्य 
उपयोग के लिए कन्वेयर बेल्ट के लिए 
डिज़ाइन आयाम और यंत्रिका 
आवश्यकताएँ (पहला पुनरीक्षण ) 
आईएस 15427 (भाग4) : 2015 
आईएसओ 15236-1 : 2005 इस्पात की । 
रस्सी कन्वेयर बेल्ट भाग 4 वॉल्कनीज्ड 
बेल्टजोड ( पहला पुनरीक्षण ) 
आईएस 15635 ( भाग 2) : 2014 
आईएसओ 10360- 2 : 2009 ज्यामितीय 
उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . एस .) - 
संयोजी मापन मशीनों ( सी . एम . एम .) की 
स्वीकार्यता और पुन जाचँ परी क्षण भाग 2 
लम्बाई मापन के लिए प्रयुक्त 
सी . एम . एम . ( पहला पुनरीक्षण ) 
आईएस 16151 : 2015 आईएसओ 
4319 : 1977 क्रियाशील अनिकर्ताएं - 
कपड़े धोने के लिए डिटर्जेट – कार्य 
निष्पादन के तुलनात्मक परीक्षण के लिए 
गाइड 
आईएस16183 (भाग2 ) : 2015आई एस 
ओ 12215-2 : 2002 छोटी नौका - 
पतवार निर्माण एवं स्कैन्टलिंग भाग 2 
सामग्रियाँ : सैडविच निर्माण, एम्बेडिड 
सामग्रियों के लिए मुख्य सामग्रियाँ 
आईएस16249 ( भाग1 ) : 2015 
आईएसओ6145-1 : 2003 गैस 
विश्लेगषण – गत्यात्मक आयतनी पद्धतियों 
के प्रयोग दवारा अशं शोधन गैस मिश्रण 
तैयार करना भाग1 अंश शोधन की पद्धति 
आईएस 16249 ( भाग 10) : 2015 
आईएसओ 6145 - 10 : 2002 गैस 
विश्लेषण - गत्यात्मक आयतनी पद्धतियों 
के प्रयोग दवारा अशं शोधन गैस मिश्रण 
तैयार करना भाग 10 पारगमन विधि 


2015 


16 


NA 


NA 


22 जुलाई । 
2015 


17 


NA 


NA 


22 जुलाई 
2015 


18 


NA 


NA 


22 जुलाई - 
2015 
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19 


NA 


NA 


20 


NA 


NA 


21 


NA 


NA 


22 


NA 


NA 


2015 


NA 


NA 


आईएस 16296 ( भाग2) : 2014 22 जुलाई 
आईएसओ 5398-2 : 2009 चमड़ा - 2015 
क्रोमिक ऑक्साइड अंशका रासायनिक 
निर्धारण भाग 2 कलरी मीट्रिक विधि 
दवारा मात्रानिर्धारण 
आईएस 16304 : 2014 आईईसी 22 जुलाई 
61744 : 2005 प्रकाशिक तंतु रंगीन 2015 
फैलाव परीक्षण सेट का अंशाकन 
आईएस 16338 : 2015 रेशों से बनी 22 जुलाई 
रस्सियाँ - अनुगामी हापबेलों के लिए 2015 
कॅयर की सुतली - विशिष्टि 
आईएस 16341 : 2015 भूकृत्रिम - 22 जुलाई 
भकत्रिम को लगाते समय क्षति ज्ञात करने 
के लिए नमूनों के अनावरण एवं ढूढने की 
मानक पद्धति 
आईएस 16342 : 2015 भूकृत्रिम - 22 जुलाई 
भूवस्त्रा दि की ब्रेकिंग लोड और दीर्घिकरण | ___ 2015 
की परीक्षण विधि 
आईएस 16343 : 2015 भूकृत्रिम 22 जुलाई 
फुटपाथ कपड़े के रूप में भूवस्त्रादि की । 2015 
स्थाभपना के लिए दिशा निर्देश 
आईएस 16344 : 2015 भूकृत्रिम — हार्ड | 

22 जुलाई । 
कवच प्रणाली में स्थायीक्षरण नियंत्रण के 

2015 
लिए भूवस्त्रादि की स्थापना के लिए दिशा 
निर्देश 
आईएस 16345 : 2015 भूकृत्रिम - 22 जुलाई 
फुटपाथ संरचनाओं मे सबग्रेड अलगाव में 

2015 
इस्तेमाल भूवस्त्रादि की स्थापना के लिए 
दिशा निर्देश 
आईएस 16346 : 2015 भूकृत्रिम – पोली | 22 जुलाई 
आलीफीन ज्योमैम्बरेन की प्रति बलदरार ___ 2015 
प्रतिरोधनो चडस्थिर तन्यता लोड परीक्षण 
के मूल्याकंन के लिए टेस्ट की विधि 
आईएस 16347 : 2015 भूकृत्रिम - 22 जुलाई 
भूवस्त्रादि की स्थिरता पर तापमान के 2015 
प्रभाव के लिए परीक्षण की विधि 


24 


NA 


NA 


25 


NA 


NA 


26 


NA 


NA 


27 


NA 


NA 


28 


NA 


NA 
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29 


NA 


NA 


आईएस 16348 : 2015 भूकृत्रिम – ज्यो । 
मैम्बरेन और संबंधित उत्पादों के सूचकांक 
पंचर प्रतिरोध की परीक्षण विधि 


22 जुलाई 
2015 


30 


NA 


NA 


22 जुलाई 
2015 


31 


NA 


NA 


22 जुलाई 
2015 


आईएस 16351 : 2015 भूकृत्रिम - 
भूकृत्रिम के तरल पदार्थ के प्रति 
रासायनिक प्रतिरोध के मूल्यांकन के लिए 
प्रयोगशाला विसर्जन प्रकियाओं की मानक 
प्रथा 
आईएस 16352 : 2015 भूकृत्रिम - 
लाइनिंग के लिए उच्च घनत्व 
पोलीइथईलीन ( एचडीपीई ) की 
ज्योमेम्बरेन - विशिष्टि 
आईएस 16355 : 2015 भूकृत्रिम - 
यंत्रवत्स्थिर की गई भूमि ( एमएसई) 
रिटेनिंग संरचनाओं में मिट्टी के सुदृढीकरण 
में इस्तेमाल ज्योग्रिड की स्थापना के लिए 
दिशानिर्देश 
आईएस 16356 : 2015 भूकृत्रिम - 
केपिलरी फलोटेस्ट दवारा भूवस्त्रादि के 
छिद्र आकार विशेषता की परीक्षण विधि 


NA 


NA 


22 जुलाई 
2015 


33 


NA 


NA 


22 जुलाई 
2015 


34 


2015 


NA 


| आईएस 16370 : 2015 आईईसी 8419 : 22 जुलाई 

NA 

NA 
2003 बेल्टड्राइव - संकीर्णीवि - बेल्ट - 
सैक्शंस 9 एन / जे, 15 एन / जे और 25 

एन / जे ( प्रभावी प्रणाली मे लंबाई ) 
35 आईएस / आईईसी 60794 -1 -2 : 2003 

22 जुलाई 

NA 
प्रकाशित तंतु के बल भाग 1 मूलभुत । 

2015 
विशिष्टि अनुभाग 2 मूलभुत प्रकाशिक 

केबल परिक्षण प्रक्रिया 
इस भारतीय मानक की प्रतियों भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुरशाह ज़फरमार्ग , 
नई दिल्ली -110002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : 
अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर , कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री 
हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है । 


[ सन्दर्भ: पब / जी एन - 1: 3] 
डी . के. नैय्यर, वैज्ञानिक – जी एवं उप महानिदेशक (मानकीकरण ) 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Commsumer Affairs) 


(Bureau of Indian Standards) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd July, 2015 
S . O . 2056 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SI. 


No. & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
cancellation 


No . 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , 
if any 

( 4 ) 


(5 ) 
NA 


22 July 2015 


NA 


22 July 2015 


NA 


ΝΑ 


22 July 2015 


IS 5508 (Part 10 ) : 1972 


22 July 2015 


22 July 2015 


IS 5508 (Part 11) : 1972 


22 July 2015 


22 July 2015 


IS 5508 (Part 12) : 1972 


22 July 2015 


IS /ISO Guide 73 :2009 Risk 
Management – Vocabulary 
IS 875 (Part 3): 2015 Design 
Loads (Other than 
Earthquake) for Buildings 
and Structures – Code of 
Practice Part 3 Wind Loads 
( Third Revision ) 
IS 5508 (Part 10 ): 2015 
Guide for Fishing Gear Part 
10 Seer Gillnet 
IS 5508 (Part 11): 2015 
Guide for Fishing Gear Part 
11 Silver PomfretGillnet 
IS 5508 (Part 12 ): 2015 
Guide for Fishing Gear Part 
12 Sardine Gillnet 
IS 5508 (Part 25 ):2015 
Guide for Fishing Gear Part 
25 Mackeral Gillnet 
IS / ISO 8573 -6 : 2003 
Compressed Air Part 6 Test 
Methods for Gaseous 
Contaminant Content 
IS / ISO 8573-7 : 2003 
Compressed Air Part 7 Test 
Method for Viable 
Microbiological 
Contaminant Content 
IS 13200 : 2015 /ISO 4135 : | 
2001 Anaesthetic and 
Respiratory Equipment - 
Vocabulary (First Revision ) 
IS /ISO 13606 -2 : 2008 
Health Informatics - 


22 July 2015 


NA 


NA 


22 July 2015 


NA 


NA 


22 July 2015 


NA 


NA 


22 July 2015 


IS 13200 : 1993/ISO 4135 : 

1979 


22 July 2015 


22 July 2015 


NA 


NA 


NA 
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22 July 2015 


22 July 2015 


IS 14252 : 2003 ( First 

Revision ) 


22 July 2015 


IS 15236 : 2004 


22 July 2015 


22 July 2015 


IS 15236 : 2004 


22 July 2015 


14 


22 July 2015 


IS 15635 (Part 2 ) : 2006 


22 July 2015 


Electronic Health Record 
Communication Part 2 
Archetype Interchange 
Specification 
IS 14252 : 2015 Textiles – 
High Density Polyethylene 
(HDPE )/Polypropylene (PP ) 
Woven Sacks for Filling 
Sand – Specification 
(Second Revision ) 
IS 15427 (Part 1 ) : 2015 /ISO 
15236 - 1 : 2005 Steel Cord 
Conveyor Belts Part 1 
Design , Dimensions and 
Mechanical Requirements 
for Conveyor Belts for 
General Use (First Revision ) 
IS 15427 (Part 4 ) : 2015 /ISO 
15236 -4 : 2004 Steel Cord 
Conveyor Belts Part 4 
Vulcanized Belt Joints ( First 
Revision ) 
IS 15635 (Part 2 ) : 2014 /ISO 
10360 - 2 : 2009 Geometrical 
Product Specifications 
(GPS ) – Acceptance and 
Reverification Tests for 
Coordinate Measuring 
Machines (CMM ) Part 2 
CMMsUsed for Measuring 
Linear Dimensions (First 
Revision ) 
IS 16151 : 2015 /ISO 4319 : 
1977 Surface Active Agents 
– Detergents for Washing 
Fabrics – Guide for 
Comparative Testing of 
Performance 
IS 16183 ( Part 2 ) : 2015 /ISO 
12215 -2 : 2002 Small Craft 
– Hull Construction and 
Scantlings Part 2 Materials : 
Core Materials for Sandwich 
Construction , Embedded 
Materials 
IS 16249 (Part 1) : 2015 / ISO 
6145- 1 : 2003 Gas Analysis 
- Preparation of Calibration 
Gas Mixtures Using 
Dynamic Volumetric 
Methods Part 1 Methods of 
Calibration 
IS 16249 (Part 10 ) : 
2015 /ISO 6145 - 10 : 2002 


15 


22 July 2015 


NA 


16 


22 July 2015 


22 July 2015 


NA 


22 July 2015 


NA 


NA 
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19 


22 July 2015 


NA 


20 


22 July 2015 


NA 


21 


22 July 2015 


NA 


22 July 2015 


NA 


22 July 2015 


NA 


Gas Analysis – Preparation 
of Calibration Gas Mixtures 
Using Dynamic Volumetric 
Methods Part 10 Permeation 
Method 
IS 16296 (Part 2 ) : 2014 /ISO 
5398 -2 : 2009 Leather – 
Chemical Determination of 
Chromic Oxide Content Part 
2 Quantification by 
Colorimetric Determination 
IS 16304 : 2014 /IEC 61744 : 
2005 Calibration of Fibre 
Optic Chromatic Dispersion 
Test Sets 
IS 16338 : 2015 Fibre Ropes 
– Coir Twine for Trailing 
Hop Vines - Specification 
IS 16341 : 2015 
Geosynthetics - Standard 
Practice for Exposure and 
Retrieval of Samples to 
Evaluate Installation 
Damage of Geosynthetics 
IS 16342 : 2015 
Geosynthetics – Method of 
Test for Grab Breaking 
Load and Elongation of 
Geotextiles 
IS 16343 : 2015 
Geosynthetics – Guidelines 
for Installation of 
Geotextiles as Pavement 
Fabric 
IS 16344 : 2015 
Geosynthetics – Guidelines 
for Installation of 
Geotextiles for Permanent 
Erosion Control in Hard 
Armor Systems 
IS 16345 : 2015 
Geosynthetics – Guidelines 
for Installation of Geotextile 
used in Sub -Grade 
Separation in Pavement 
Structures 
IS 16346 : 2015 
Geosynthetics – Method of 
Test for Evaluation of Stress 
Crack Resistance of 
Polyolefin Geomembranes 
Using Notched Constant 
Tensile Load Test 


22 July 2015 


25 


22 July 2015 


ΝΑ 


22 July 2015 


NA 


28 


22 July 2015 


NA 
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22 July 2015 


ΝΑ 


Ι 


29 


22 July 2015 


NA 


30 


22 July 2015 


NA 


31 


22 July 2015 


NA 


IS 16347 : 2015 
Geosynthetics – Method of 
Test for Effects of 
Temperature on Stability of 
Geotextile 
IS 16348 : 2015 Geosynthetics 
- Method of Test for Index 
Puncture Resistance of 
Geomembranes and Related 
Products 
IS 16351 : 2015 
Geosynthetics – Standard 
Practice for Laboratory 
Immersion Procedures for 
Evaluating the Chemical 
Resistance ofGeosynthetics 
to Liquids 
IS 16352 :2015 
Geosynthetics – High 
Density Polyethylene 
(HDPE ) Geomembranes for 
Lining - Specification 
IS 16355 : 2015 
Geosynthetics – Guidelines 
for Installation of Geogrids 
Used as Soil Reinforcement 
in Mechanically Stabilised 
Earth (MSE ) Retaining 
Structures 
IS 16356 : 2015 
Geosynthetics – Method of 
Test for Pore Size 
Characteristics of 
Geotextiles by Capillary 
Flow Test 
IS 16370 : 2015 / ISO 8419 : 
2003 Belt Drives – Narrow 
V - Belts – Section 9N /J, 
15N /J and 25N /J (Lengths in 
the Effective System ) 
IS /IEC 60794 - 1 -2 : 2003 
Optical Fibre Cables Part 1 
Generic Specification 
Section 2 Basic Optical 
Cable Test Procedures 


22 July 2015 


NA 


32 


22 July 2015 


NA 


34 


22 July 2015 


ΝΑ 


35 


22 July 2015 


NA 
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